MIECZNIKO 


żona urzędnika, 


przeżywszy lat 40, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła 
dnia 24 marca 1091 roku. 


W smutku pozostały mąż z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Szanowną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok z domu pod |, 80 z Krowodrzy we czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 10 rano wprost na cmentarz. 


Z drukarni A Koziańskiego w Krakowie. 


